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9 ppm 


4.5 ppm 


4.0 ppm 




tmnw^mt 7.5 ppm 


2.0 ppm 


1.2 ppm 






1 ppm 


0.5 ppm 




^Iffe 2.9 ppm 


0.6 ppm 


0.3 ppm 
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IE S : 



1 IS IK 

ft a 



fi £ £ 
a ft 



letter 8.5" X 11" (216 X279 mm); 
legal 8.5"X 14" (216X356 mm); executive 7.25" X 10.5" ( 184X 279 mm); 
A4 210X297 mm; A5 148X210 mm; B5-JIS 182X257 mm 
letter 8.5" XII" (216 x279 mm); A4 2 10X297 mm 
No. 10 4.3" X9.5" (105 x24 1mm); 
A2 Invitation 4.37"x5.75" (111X146 mm); 
DL 220X 1 10 mm; C6 114X162 mm 
letter 8.5"X 11" (216x279 mm); A4 2 10X297 mm 
letter 8.5"X 11" (216x279 mm); A4 2 10X297 mm 
3" X 5" (76 X 127 mm); 4"X 6" (102 x 152 mm); 5"X 8" (127X203 mm); 
A6^fr 105 X 148.5 mm; 0 jTOfr 100X 148 mm 





Ig3"M 8.5" (77 M 216 mm), 5" 1 14" (77 M 356 mm) 
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16 M24i (60 M90 g/m 2 ) 
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11251 ttj£E8i : §#501 
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11201 (M U.S. letter $A4iI) 




P314MB 





IEEE 1284 - Centronics ¥ Wfflf 
USB/M (Microsoft 9 Windows 5 



!USB;> Mcintosh 8 ) 



HP PCL Level 3 



ft 3^1 8f ftl^l ' I^lW^lMS : CG Times * CG Times Italic • Univers * 

Univers Italic - Courier - Couner italic - Letter Go foic - Letter Go tfaic Italic 

jMi lAfj: 100 M 240 VAC ±10%, 50/60 Hz 3 ±3Hz 



iw«2 w ; mmm w ; wwms ^ 



Iffi: 5°CM40°C (41°FM104°F) 
fflSIg: 15% M80%RH#i»t 
lit M uuM m I i : 15°C M 35 °C ( 59°F S 95°F ) - 20 . 

-40°CM60°C (-40°FM140°F) 
ISO 9296jfg : ft : LwAd: 5.9 B(A) g g : LpAm 46 dB(A) 



)RH#W» 



(fxlx^) 17. 32" X 7. 72" X 15. 74" (440X 196X400 mm) 
: 17.32" X 7.72"X 9.84" (440X 196X 250 mm) 

[mi - 12.6§/5.7&Jf 

g£2,000l 



f il#f $ ■ Microsoft Windows 95, 98, Pentium 9 66MHz, 16MB RAM, 40MB ; 

Microsoft Windows NT 4.0, Pentium 66 MHz, 32MB RAM, 40MB MW&M > 

Ma; OS 8.1 Ml W : ©MffifUSB^Macintosh** 
■ Microsoft Windows 2000 f IK, Pentium 133MHz, 32MB RAM** ; Microsoft 

Windows 3. lx, f fflifM, Pentium66MHz, 8MB RAM, 40MBll^** ; 

• M£DOS § Version 3.3^11, 486,4MB RAM, 5MBi^l** 

ftflSfflfft Microsoft Windows ( 3. lx, 95, 98, NT4.0, 2000 MM) > MS-DOS jfftft ; 
M^OS8J_Igl» ( MS f!USB;> Mcintosh) 
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HPIEEE-1284 A-B¥^ffi2^R| 
HPIEEE-1284 A-B¥fffrffi3^Ri 
HPITS B A-B ^. ^R j gj j 




UNIVERSAL SERIAL BUS 



* 3t# t»f*ta. ^ j^a a* %m *^ €^ 4?i *i ■ 

W«: (02)2717-0055 
1S^ : 830AM-8;00M 
WmM- (02)2514-0276 
HPMMfefii : http://image.hp.com.tw 
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